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57 6 ANDRE AE VESALM BRVXELLENSIS 

b Mrterict magtue truncus inibi refedlus , ubi primum fub fepto tranfuerfo in peritonei 
tudinemfrtur . 

h Radices arteriarum quee ntcjcntcrio cr infriori membrana: omenti digeruntur . 

/ Vena: pinguem dextri rents tunicam petentis priticipium . 
m Vender artcria dextro reni ferofum [anguinent deducentes . 
n Vena cr arteria finijlro reni in feroffanguinis dudlufmulantes . 

0 V ence in pinguem finiflri renis tunicam excurrentis origo . 

Meatus uritiam e rettibus in uefic ce amplitudinem deportantes. 

r Meatuum urinam ueficce deducentium in ueficam infertio.ac in dextra quidem effigieonfc- 
indie antur, pud bi meatus in ueficam pertinent , & membranei procejjus quop bis orifcJf' 
fftidn jkiflra autem ejfigiefedes indicator, qua illi meatus primum uefic as applantantur. 
t Seminalis uena dextra . 

u Tuberculumfeu protuberans feminalis uena: dextri lateris principiunu 
x V ena feminalis finiflrum petens teflem . 

<* Seminalium arteriarum ex magnee ar ter ice caudice initia. 

$ Surculorum radices quos uena: feminales peritotueo offerunt,qud illi fecundum lumborum re> 
gionern committuntur . 

eb Vena: artericep fcminaUtim coitus commixtio'ue , cr uaricofi corporis initium. 

$ V ena: cr arteria: feminalium ad teflem infertiofeu uaricofi corporis bafis . 

^ X ' ejlis intimo ipfius inuolucro adhuc obteSlus . 

H P rincipium uafs f entett a telle defr entis. 

A Defcenfus uafs femen deferent is fecundum po/leriorent tefis regionem. 

1 Locus quo defretis femeti uasrurf us fecundum teflis humiliora furfwnfrtur,ncq$ ampliustc 
fli connafcitur,utifciebat ab nper 3 ad t. 

x Sedes defer entis femeti uafis,ubi primum nerui modo citra omnem reuolutionem fpiram'uefur / 
Jump roperat. 

A Mac fede f men deferens uas ad pofleriorcm regionem uena: ac arteria: feminaliwh refexum, 
in peritonei amplitudinem contendit . 

Dextri fatten defer entis uafs cunt finifro coitus, propter uefece ceruicis initium . 
v V ejic a, qua: in dextra effigie priuatim adaperta e/l, ipfus commonf rails cauitatcm. 

| Glandulofum corpus uaforum femen defrentium injertionem excipiens,ac in dextra ffigit Iq 
ga feed tone ad meatus ufp urinarij amplitudinem diffflum. 

0 M'mplitudo cauitasp ceruicis ueficce, in quam uafa femen deferentia infer tionem moliuntur. 
y Mufculus uefece ceruicem ambiens, ac urince excretioni prcefdlus. 

Duo penern potifintum confitucntia organa . 
v V ence ac item arteria: penern ceruicemp uefca: accedentes . 

Sedes notatur meatus urince feminip communis, quee reliquo ipfus duflu amplior in penis gl 
d euiftur. 
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characierum Index. 

FIG V R MG' fcquctttcm paginam occupant emuliebris corporis truncus kumiflratusn 
primitur, cuius peritonaeum und cum abdominis mufculis adapertunt e/l,ac in latera ( utiinter 
fcandumft)refexum.Deindc intefina omnia d mejenterio preefecuimus ,reflo intejlino ad' 
buc in cor pore relidlofmul cum integro mefenterio, cuius membranasbic aliqua ex parteimi 
cent diremimus,ut mefcntcrij natora oculis fubijeeretur. V erumpratfens fgura in hoepotifi' 
mum delineata ell, ut uteri cr ueficce pofitum it a ofenderet , quemadmodum in baemuliert utt 
ro nobis nulla ex parte moto,is occurrit . Nulla enirn bic ab utero diuulfa e/l membranafd 
omnia integra ita bic uifuntur , quemadmodum in mediocriter obefis mulieribus iam amotis in' 
tefinis fee anti obuiam ucniunt. Mulieres ttamque adeopingues funt,ut longo etiam morbo esc 
catce cr macilentifimee , nullam uaforum fcriem(itif mcmb ranis mutoo diremptts)ofendant. 
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C,D Veritoncei anterioris fedis interior flip erf ties* 

Me [enter ij pars tenuia intefina dorfo connellcns . 

F, F Mltera mefentcr ijmembrana notatur, ab altera qtiamG&G inf gniui diuulfa. V travail' 

G, G. tern membrana uaforum per mefenterium feriem, et glandularum uaforum difributionibus in' 

terpofitarum naturam indicat . 

H, H Hac me [enter ij parte colon inteflinum, qua recto erat proximum, commit tebatur. 

I Hac mefenterij parte,coli intefini initium , feu ipfus cum tenuibus intefinis continuitas,dein 
ccecum quop inteflinunt confflebant. 

K Rcflum inteflinunt inibi preefeflum ubi colon defnit,quce fedes e/l cregione comtcxus fieri oj 
[is cum infma lumborum uertebra . 

L 0 / iterior uteri f nidi fedes, a qua nihil prorfus auulfum cernitur . 

H Dexter mulieris tefis. 

N Mulieris fnifer teflis. atqs buius anterior pars bic tota oculis fibijcitur,quum interim dextri 
teflis modica uideatur portiotidp ideo accidit,quod dextrum teflem ita delineauerimus, quem 
admodum uter que tefis membrana tegitur [eminaria mulieris uafa dcducente, atquc aperito ' 
mto natafniflrunt uero tefent ilia membrana deteximus ,quod folius manus ,nullo adhibito cul 
troft benef cio. Mate naniquc membrana anteriori tefis fedi nulla ex parte adnafeitur, fed 
incumbit folum. 

I, 0 Membrana d peritoncei dextra fede pronata,£y tefem dextrum und cum buius lateris ferni > 

nalibus uafs,ac illis qua: uteri elatiorem fedem implicant uafs, dorfo committals, uterumppei 
riter continetis denipj cunt alterius lateris membrana fecundam uteri tunicam confitucns . 
Hac m nuper dicla membrana carnece excurrunt fbree, dextrum uteri conjl ituentes mufcultu 
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